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सं . 339] 
No. 339 ] 


आयुर्वेद 


भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् 
( आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय) 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2015 
क्रमांक 20 - 31 / 2014 - के. पं. ( छत्तीसगढ़) (विलोपन). -निबन्धक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय 
चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम , 1970 की धारा 23 की उप - धारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ 
राज्य से सम्बन्धित वर्ष प्रारम्भ से 31 मार्च, 2014 तक निम्नलिखित प्रविष्टियाँ हटाई जाती हैं : 
क्रम संख्या । केन्द्रीय पंजिका संख्या - चिकित्सक का नाम 

चिकित्सा पद्धति 
101358 विजय चौके 

आयुर्वेद 
101070 प्रियंका मागर 

आयुर्वेद 
177546 

रेश्मा बेगम 
100701 अरविंद कुमार मिश्रा 

आयुर्वेद 
175202 सोनिया केरकेट्टा 

आयुर्वेद 
133729 रामलाल नाग 

आयुर्वेद 
101169 एस. वर्षा राव 

आयुर्वेद 
182805 ज्योति मौर्या 

आयुर्वेद 
133559 

अरविंद शर्मा 
10. 108375 नारायण प्रसाद साहू 

आयुर्वेद 
133564 

अशोक कुमार शर्मा 
25322 खान साइस्ता 

यूनानी 
25325 मंसा उर रहमान 

यूनानी 
25311 

बुलंद अफजल 
25313 

फकरूल हसन अंसारी 
25329 

मोहम्मद अरशद खान 


आयुर्वेद 


11. 


आयुर्वेद 


13 . 


14. 


यूनानी 
यूनानी 
यूनानी 


16. 
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100965 


आयुर्वेद 


101347 


आयुर्वेद 
यूनानी 


25312 


175146 


175097 


108343 


मिलिन्द चौधरी 
वन्दना नत्थानी 
बुनकर जावेद 
प्रवीन कुमार पटेल 
कमलेश्वर प्रसाद पटेल 
लिली वर्मा 
छबिराम नायक 
पवन कुमार अवधिया 
अपर्णा साहू 
प्रियंका नायक 
प्रीति कुशवाहा 
रावेन्द्र कुमार तिवारी 


108267 
182920 
133554 
182948 
193253 
182992 


आयुर्वेद 
आयुर्वेद 
आयुर्वेद 
आयुर्वेद 
आयुर्वेद 
आयुर्वेद 
आयुर्वेद 
आयुर्वेद 
आयुर्वेद 

प्रेमराज शर्मा, रजिस्ट्रार 
[विज्ञापन - III / 4 / असा. / 124 / 15 ] 


CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE 
(A Statutory Body under the Ministry of AYUSH Govt. of India ) 

CORRIGENDUM 


New Delhi, the 24th September, 2015 
Ref . No. 20 - 31/ 2014-CR (Chhatisgarh) ( Deletion). - In exercise of the power conferred under 
Sub -section ( 2 ) of Section 23 of Indian Medicine Central Council Act , 1970 , the Registrar, Central Council of 
Indian Medicine , New Delhi hereby further amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to 
Chhatisgarh State forthe period frominceptionto 31 " March 2014 by deleting following entries : 
Sl.No. C .R . No. Name of Practitioner 

System ofMedicine 
101358 Vijay Chouke 

Ayurved 
101070 Priyanka Magar 

Ayurved 
177546 Reshma Begam 

Ayurved 
100701 Arvind Kumar Mishra 

Ayurved 
175202 Sonia Kerketta 

Ayurved 
133729 Ramlal Nag 

Ayurved 
101169 S. Varsha Rao 

Ayurved 
182805 Jyoti Maurya 

Ayurved 
133559 Arvind Sharma 

Ayurved 
108375 Narayan Prasad Sahu 

Ayurved 
133564 Ashok Kumar Sharma 

Ayurved 
25322 Khan Saeesta 

Unani 
25325 Mansa ur Rehman 

Unani 
25311 Buland Afjal 

Unani 
25313 Fakrul Hasan Ansari 

Unani 
25329 Mohd. Arshad Khan 

Unani 
100965 Milind Chaudhary 

Ayurved 
101347 Vandna Nathani 

Ayurved 
25312 Bunkar Javed 

Unani 
175146 Parveen Kumar Patel 

Ayurved 
175097 Kamleshwar Prasad Patel 

Ayurved 
108343 Lilee Verma 

Ayurved 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


108267 
182920 
133554 
182948 
193253 
182992 


Chhabi Ram Nayak 
Pawan Kumar Avadhiya 
Aparna Sahu 
Priyanka Nayak 
Preeti Kushwaha 
Ravendra Kumar Tiwari 


Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 


P . R . SHARMA, Registrar 
[ ADVT.-III/ 4/ Exty./124/15 ] 


आयुर्वेद 


शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2015 
क्रमांक 20 - 3 / 2014 - के. पं. (बिहार) (विलोपन). -निबन्धक , भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय 
चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप - धारा (2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार 
राज्य से सम्बन्धित वर्ष जनवरी 1987 से मार्च 2013 निम्नलिखित प्रविष्टियाँ हटाई जाती हैं : 
क्रम संख्या केन्द्रीय पंजिका संख्या चिकित्सक का नाम 

चिकित्सा पद्धति 
73977 चन्द्रमणि सिंह 

आयुर्वेद 
2. 

5229 रघुवंश शुक्ला 

आयुर्वेद 
6609 मोहम्मद शाहरूद्दीन 

यूनानी 
4. 

94736 | धन्नजय सन्नीग्राही 

आयुर्वेद 
5. 94852 ज्योत्सना कुमारी 

आयुर्वेद 
6 . 94861 कमल किशोर शर्मा 

आयुर्वेद 
7 . 94953 | माधूरी कुमारी 

आयुर्वेद 
8 . 

95238 

| राजेश कुमार दुबे 
9 . 95407 संगीता कुमारी 

आयुर्वेद 
10 . 95451 सन्तोष कुमार मिश्रा 

आयुर्वेद 
11 . 

8749 

अब्दुल कबी 
12. 

8811 

अबरार आलम 
108941 अजीत तिवारी 

आयुर्वेद 
14. 108975 अर्चना वर्मा 

आयुर्वेद 
15 . 109013 बिन्दु श्रीवास्तव 

आयुर्वेद 
16 . 109156 नीतू श्री 

आयुर्वेद 
17. 109184 प्रभात कुमार 

आयुर्वेद 
18. 124311 आलोक कुमार शुक्ला 

आयुर्वेद 
124312 अमरजीत कुमार 

आयुर्वेद 
20 . 124386 अशोक कुमार पंडित 

आयुर्वेद 
21 . 124486 हिमांशु शेखर तिवारी 

आयुर्वेद 
22. 124606 मृणाल कान्ती सतपथी 

आयुर्वेद 
23. 124770 रश्मि कुमारी 

आयुर्वेद 
124790 

आयुर्वेद 
25 . 

124845 | सन्तोष कुमार सिंह 

आयुर्वेद 
125008 

| विजय अमृतानन 
27. 

16762 | अब्दुल मोबीन 

। 

यूनानी 
28. 16926 तसलीम अंसारी 

यूनानी 


यूनानी 
यूनानी 


13. 


19 . 


रूबी 


26. 


आयुर्वेद 
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30 . 


17024 
173293 
178982 
23778 
23832 


31. 
32 . 


नाजिय सुल्ताना 
राजेश गुप्ता 
प्रियदर्शिनी मिश्रा 
मोहम्मद इमरान 
मुनाजिर अकील 


यूनानी 
आयुर्वेद 
आयुर्वेद 
यूनानी 


33. 


यूनानी 


प्रेमराज शर्मा, रजिस्ट्रार 


[ faşi14 - - III / 4 / 37241. / 124 / 15 ] 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 18th September, 2015 
Ref. No. 20 - 3/2014 -CR (Bihar ) (Deletion ). — In exercise of the power conferred under Sub -section 
( 2 ) of Section 23 of Indian Medicine Central Council Act, 1970 , the Registrar, Central Council of Indian 
Medicine , New Delhi hereby further amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to Bihar State 
for the period from January 1987 to March 2013 by deleting following entries : 
Sl.No. C .R . No. Name of Practitioner 

System of Medicine 
1. 73977 Chandramani Singh 

Ayurved 
5229 Raghuvansh Shukla 

Ayurved 
6609 Mohd . Shahruddin 

Unani 
94736 Dhananjai Sannigrahi 

Ayurved 
94852 Jyotsana Kumari 

Ayurved 
94861 Kamal Kishor Sharma 

Ayurved 
94953 Madhuri Kumari 

Ayurved 
95238 Rajesh Kumar Dubey 

Ayurved 
95407 Sangeeta Kumari 

Ayurved 
95451 Santosh Kumar Mishra 

Ayurved 
8749 Abdul Kabi 

Unani 
12 . 8811 Abrar Alam 

Unani 
13 . 108941 Ajeet Tiwari 

Ayurved 
14 . 108975 Archana Verma 

Ayurved 
109013 Bindu Srivastav 

Ayurved 
109156 Neetu Sri 

Ayurved 
17 . 109184 Prabhat Kumar 

Ayurved 
18 . 124311 Alok Kumar Shukl 

Ayurved 
19 . 124312 Amarjeet Kumar 

Ayurved 
20 . 124386 Ashok Kumar Pandit 

Ayurved 
21 . 124486 Himanshu Shekhar Tiwari 

Ayurved 
22 . 124606 Mrinal Kanti Satpathi 

Ayurved 
23 . 124770 RashmiKumari 

Ayurved 
124790 Rubee 

Ayurved 
25 . 124845 Santosh Kumar Singh 

Ayurved 


11 . 


15 . 
16 . 


24 . 
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26 . 


125008 
16762 


27 . 


16926 


28 . 
29. 


Vijay Amritanan 
Abdul Mobeen 
Tasleem Ansari 
Nazia Sultana 
Rajesh Gupta 
Priya DarshniMishra 
Mohd . Imran 
Munazir Akeel 


Ayurved 
Unani 
Unani 
Unani 
Ayurved 
Ayurved 
Unani 
Unani 


17024 
173293 
178982 
23778 
23832 


30 . 


31. 


32 . 


33. 


P . R . SHARMA , Registrar 
[ ADVT .-III/ 4/ Exty./124/ 15] 


____ 1. 


शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015 
क्रमांक 20 - 6 / 2014 - के.पं . (हि .प्र.) (विलोपन).- निबन्धक , भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय 
चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 23 की उप - धारा ( 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल 
प्रदेश राज्य से सम्बन्धित वर्ष प्रारम्भ से 31 मार्च, 2013 तक निम्नलिखित प्रविष्टियाँ हटाई जाती हैं : 
क्रम संख्या केन्द्रीय पंजिका संख्या चिकित्सक का नाम 

चिकित्सा पद्धति 
187154 आरती शर्मा 

आयुर्वेद 
187187 अदिति 

आयुर्वेद 
187855 मीनाक्षी 

आयुर्वेद 
187889 | मोनिका चोपड़ा 

आयुर्वेद 
187976 नेहा कमल 

आयुर्वेद 
188039 | नितिन कुमार शर्मा 

आयुर्वेद 
7. 188510 शमा 

आयुर्वेद 


प्रेमराज शर्मा, रजिस्ट्रार 


[विज्ञापन - III / 4 / असा. / 124 / 15] 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 23rd September, 2015 
Ref. No. 20 -6 /2014 -CR (HP) (Deletion ). — In exercise of the power conferred under Sub - section (2 ) 
of Section 23 of Indian Medicine Central Council Act, 1970 , the Registrar , Central Council of Indian 
Medicine, New Delhi hereby further amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to Himachal 
Pradesh State for the period from inception to 31st March , 2013 by deleting following entries : 


Sl.No. 


C . R. No . 
187154 


Name of Practitioner 
Arti Sharma 
Aditi 
Meenakshi 
Monika Chopra 
Neha Kamal 


187187 
187855 
187889 


System of Medicine 

Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 


3. 
4. 


187976 
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6 . 


188039 
188510 


Nitin Kumar Sharma 
Shama 


Ayurved 
Ayurved 


P . R . SHARMA, Registrar 
[ ADVT.-III / 4/ Exty./ 124 /15 ] 


शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 28 सितम्बर , 2015 
क्रमांक 20 - 4 / 2014 - के .पं . (गुजरात ) (विलोपन).- निबन्धक , भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय 
चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम , 1970 की धारा 23 की उप - धारा ( 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुजरात 
राज्य से सम्बन्धित वर्ष प्रारम्भ से 31 मार्च, 2015 तक निम्नलिखित प्रविष्टियाँ हटाई जाती हैं : 
क्रम संख्या । केन्द्रीय पंजिका संख्या चिकित्सक का नाम 

चिकित्सा पद्धति 
13248 जीवनपुरी 

आयुर्वेद 
13396 कानाभाई 

आयुर्वेद 
98388 अभयसिन्ह 

आयुर्वेद 
176140 अलंकार सोनार 

आयुर्वेद 
98527 असमाबेन फतेह 

आयुर्वेद 
107819 चेतन कुमार 

आयुर्वेद 
176217 चेतन कुमार पाटिल 

आयुर्वेद 
107880 हसमुख भाई प्रजापति 

आयुर्वेद 
107896 हिनलबेन व्यास 

आयुर्वेद 
107992 

मनीषा शाह 
11. 192641 प्रतिमाबेन 

आयुर्वेद 
12. 176658 शिल्पी मल्होत्रा 

। 

आयुर्वेद 
176735 विनिता गांधी 

आयुर्वेद 


10. 


आयुर्वेद 


13. 


प्रेमराज शर्मा, रजिस्ट्रार 
[ विज्ञापन III / 4 / असा. / 124 / 15] 


प 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 28th September, 2015 
Ref. No. 20 -4/2014 -CR (Gujarat) (Deletion ). — In exercise of the power conferred under Sub - section 
(2 ) of Section 23 of Indian Medicine Central Council Act, 1970 , the Registrar, Central Council of Indian 
Medicine, New Delhi hereby further amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to Gujarat 
State for the period from inception to 31stMarch , 2015 by deleting following entries : 
___ Sl. No. C. R. No. Name of Practitioner 

System of Medicine 
1. 13248 Jivanpuri 

Ayurved 
2 . 13396 Kanabhai 

Ayurved 
98388 Abhaysinh 

Ayurved 
176140 Alankar Sonar 

Ayurved 
98527 Asmaben Fatteh 

Ayurved 
107819 Chetan Kumar 

Ayurved 
7 . 176217 Chetan Kumar Patil 

Ayurved 
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107880 
107896 
107992 
192641 
176658 
176735 


Hasmukhbhai Prajapati 
Hinalben Vyas 
Manisha Shah 
Pratimaben 
Shilpy Malhotra 
| Vinita Gandhi 


Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 
Ayurved 


13. 


P . R . SHARMA, Registrar 
[ ADVT.-III/ 4/ Exty./124/15 ] 


आयुर्वेद 


4. 
5 . 


आयुर्वेद 


शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2015 
क्रमांक 20 - 12 / 2014 - के.पं. ( म.प्र ) (विलोपन). - निबन्धक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारतीय 
चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम , 1970 की धारा 23 की उप - धारा ( 2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश 
राज्य से सम्बन्धित वर्ष प्रारम्भ से 31 मार्च 2014 तक निम्नलिखित प्रविष्टियाँ हटाई जाती हैं : 
क्रम संख्या । केन्द्रीय पंजिका संख्या चिकित्सक का नाम 

चिकित्सा पद्धति 
1 . 

35695 विपिन कुमार पाण्डेय 

आयुर्वेद 
2 . 175476 मीनाक्षी कुंभारे 

आयुर्वेद 
3 . 184436 

अपूर्वा जायसवाल 
73547 सीमा श्रीवास्तव 

आयुर्वेद 
175565 

प्रियंका झरबड़े 
6 . 185398 रीतू मौर्य 

आयुर्वेद 
185137 पूजा जगताप 

आयुर्वेद 
8 . 28557 बलबीर सिंह डंग 

आयुर्वेद 
110568 बबिता सिंह 

आयुर्वेद 
185238 प्रियंका दलाल 

आयुर्वेद 
11 . 185416 | रूखसाना 

| 
12. 

8742 

जेहरा 
__ 13. 

12989 मुस्तबीन बानो शेख 

यूनानी 
__ 14. 

26115 अंसारी सरफरोश 

यूनानी 
15 . 

26099 आफकी आफाक अनवर 

यूनानी 
26368 

साजिया परवीन 
17. 

26404 

सैयद काशिफ अली 
26381 सिकन्दर खान 

यूनानी 
26311 

| रईस अहमद 
175582 राजेश सिंह 

आयुर्वेद 
21. 184631 दीपम दुबे 

आयुर्वेद 
26284 नदवी नवेद अख्तर 

यूनानी 
23. 132892 

मधुरानी वर्मा 
12886 

एहसान उल्लाह खान 
132948 नेहा गर्ग 

आयुर्वेद 
8670 

साबिर हुसैन अंसारी 
91754 | विजी विश्वनाथ पिल्लई 

आयुर्वेद 


आयुर्वेद 
यूनानी 


यूनानी 
यूनानी 


18. 
19 . 


यूनानी 


आयुर्वेद 


यूनानी 


28 


यूनानी 


26 . 
27. 


प्रेमराज शर्मा, रजिस्ट्रार 
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CORRIGENDUM 

New Delhi, the 30th September, 2015 
Ref. No. 20 - 12/2014 -CR (M .P .) (Deletion ). — In exercise of the power conferred under 
Sub - section ( 2 ) of Section 23 of Indian Medicine Central Council Act, 1970 , the Registrar, Central Council of 
Indian Medicine, New Delhi hereby further amends the Central Register of Indian Medicine pertaining to 
Madhya Pradesh State for the period from inception to 31stMarch 2014 by deleting following entries : 
Sl.No. C . R . No. Name of Practitioner 

System of Medicine 
35695 Vipin Kumar Pandey 

Ayurved 
175476 Meenakshi Kunbhare 

Ayurved 
184436 Apurva Jayaswal 

Ayurved 
73547 Seema Srivastav 

Ayurved 
175565 Priyanka Jharbade 

Ayurved 
185398 Reetu Maurya 

Ayurved 
185137 Pooja Jagtap 

Ayurved 
28557 Balbir Singh Dang 

Ayurved 
110568 Babita Singh 

Ayurved 
185238 Priyanka Dalal 

Ayurved 
185416 Rukhsana 

Ayurved 
8742 Jehra 

Unani 
12989 Mustbeen Bano Shaikh 

Unani 
14 . 26115 Ansari Sarfarosha 

Unani 
15 . 26099 Afaqui Afaque Anwar 

Unani 
26368 Sazia Parveen 

Unani 
26404 Sayyad Kashif Ali 

Unani 
26381 Sikander Khan 

Unani 
26311 Raees Ahmed 

Unani 
175582 Rajesh Singh 

Ayurved 
184631 Deepam Dubey 

Ayurved 
26284 Nadvi Naved Akhtar 

Unani 
132892 Madhurani Verma 

Ayurved 
24 . 12886 Ehsanullah Khan 

Unani 
25. 132948 Neha Garg 

Ayurved 
8670 Sabir Hussain Ansari 

Unani 
27 . 91754 Viji Vishwanath Pillai 

Ayurved 


11. 


13 . 


21 


23 . 


26 . 


P . R . SHARMA, Registrar 
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